Specifische Warme des Wassers.
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:.schliessen zu diirfen, dass die specifische Warme von 0 bis 10° linear mit wachsender Temperatur abnimmt, von 10 bis 30° weiter abnimrat . .aber nicht nach einer linearen Function, sondern langsamer als die Temperatur wachst, iiber 30 sollte die specifische Warme wieder an-wachsen. Die Zablen Dieterici's sind:
*	Cp	*	CP	t	
00.		00.		0 C.	
0	1,0000	40	0,9934	80	1,0182
10	0,9943	50	0,9995	90	1,0244
20	0,9893	60	1,0057	100	1,0306
30	0,9872	70	1,0120		
Die zwischen 0 und 30° stattfindende Abnahme giebt Begnault's Form el nicht wieder, dafiir stellt sie auch das starkere spatere An-^wachsen nicht dar. Bartoli's und Stracciati's Yersuche ergaben •die Abnahme nur bis 20° etwa. Sie stellten ihre Beobachtungen bis .35° C. dar durch die Formell)
Cp — 1,006630 + 0,000593962*
+• 0,0000043386512 + 0,00000042552*•• — 0,000 000002819 <*,
woselbst als Einheit der Werth fur 15° C. gilt. Ihre Formel ist com-plicirt genug. Eine Bestatigung fiir die Bichtigkeit sehen sie iri Fol-.gendem. Berechnet man mit derselben die Werthe von cp fiir unter-.kiihltes Wasser, so findet man bis —10° mit cp bei 0° als Einheit
t=      0°        —1       — 2       — 3       —4-       —6       —8       —10 .CP = 1,0000 1,0006   1,0012   1,0018   1,0024   1,0036   1,0044   1,0059
also wesentlich proportional nach unten wachsende Zahlen. JSTach Martinetti's unmittelbaren Bestimmungen soil fiir diese Tempera-turen sein
t=     0°        —1       —2       —3       —4       —6       —8       —10 .CP = 1,0000 1,0005  1,0010   1,0015   1,0020   1,0031   1,0041   1,0051
in guter Uebereinstimmung mit den oben aus der Formel extra-polirten Zahlen. Demnach wiirde die specifische Warme des Wassers mindestens von — 10° ab bis + 20° mit wachsender Temperatur standig abnehmen.
Unter Zusammenfassung aller letztgenannten Ermittelungen hat Winkelmann die Formel abgeleitet2)
Cp _ x _ 0,000684* + 0,00001092*3.
1)  G-ratz, Physikalische Bevue, Bd. I, S. 320.
2)  1. c., S. 338. als selbst die Bosscha'sche Formel angiebt, ebenso Him, Jamin und Amaury, v. Miinchhausen, Frl. Stamo, nach deren Untersuchung gar cp= l -f 0,001 255 tf sein sollte, Henrichsen, Baumgarten, Cerosa, der fiir hohere Temperaturen die grosste Varia-bilitat ermittelte, namlich cp = 1 + 0,001 lt + 0,000006 t'2. Weitere Untersuchungen von Rowland, Velten, Dieterici, Bartoli und Stracciati fuhrten dann zu dem Ergebniss, dass die Abhangigkeit von der Temperatur viel verwickelter ist als man friiher annahm. Aus Rowland's Beobachtungen und sein en eigenen glaubte Dieterici
